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No Punch Down Tool Required 















Color Code 


• Blue 

• White 

• Yellow 

• Orange 


Data 

Voice (Phone) 

Phyiso Monitoring 
Real Time Location (RFI 


Lime Green Nurse Call 
Dark Green TV 
Brown BAS 

Gray Medial Gas Alarm 
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Fire Alarm 




Bici 


Cobkng Ex cetenoe tor Open Aidniedue 




CLIP IS OX THE BOTTOM 
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0145 Coble wiring 


RJ45 Pinout 
T-568A 


RJ45 Pinout 
T-568B 
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